Dr JAN KOSTECKI 


lekarz, b. asystent U. J. 


przeżywszy lat 66, zmarł nagle dnia 24 sierpnia 1946 r. w Krakowie. 


Zwłoki przewieziono do Wieliczki. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Wieliczce do grobowca rodzinnego nastąpi 
we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 3 po pol. na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


syn, siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano w kościele Najśw. Panny Marii przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „EONGORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Hrakowie, Mikołajska 2 
Mraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 555-6” 


